PHONOLA - Mod. 5539 B 
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FIMI SA. • PHONOLA ♦ Mod. 5539 B. Onde medie da 185 a 576 m. OC da 15 a 52 m. Media frequenza 470 kc/s. Tenaione al 
prirao elcttrolitico 185 volt e 150 volt al aecondo. Allineare OC a 15 e a 6 Mc/b e poi OM a 1520 c 550 kc/a. Potenza indiatorta di 

uscita 3 watt. Consumo 35 watt. 



















































































































